NTONI KOPACZ 


majster malarski 


przeżywszy lat 59, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 7 listopada 1912 r. 


.W ciężkim smutku pozostała żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów 

Zmarłego i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się w sobotę dnia g b. m. 

o godzinie 3 po południu z „Collegium medicum“ przy ul. Grzegórzeckiej, wprost na miejsce 
wiecznego spoczynku. 


Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


